Hasta Karyolası Ve Hasta Yatakları 

Bir hastanın sağlığına kavuşabilmesi kadar o anki sağlığını da koruyabilmesi önemlidir. Bunun için 
üretilmiş olan hasta yatağı modeller açısından da değişiklik gösterebilmektedir. Üretim açısından 
baktığınız zaman her birinin orijinal olması ve de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanması önemlidir. 
Çünkü bu tip yatakların hiçbir zaman önemsenmeyecek olan bir durumları söz konusu olamaz, iyi bir 
hasta karyolasının amacı hastanın konforunun en iyi şekilde sağlanmasıdır. Özellikle de uzun süreli 
olan tedavi gerektiren hastalıklarda bu yatakların temini de bir istek değil zorunluluktur. Hasta 
yatakları yalnızca hastanın tedavi sürecini iyileştirmek değil aynı zamanda düşmesini ya da çarpmasını 
da önlemeye fayda sağlar. Bunun içinde kişiden kişiye değişik olan modellerin tercihi 
yapılabilmektedir. 

Hasta yatakları önceki yıllarda üretilirken yalnızca hastaneler için tercih edilirken bugün görülmüştür 
ki bu yatakların tedavi noktasında önemi büyüktür. Dolayısıyla firmalarda kendi şartlarının da üzerine 
çıkarak bir hastanın konforunun nasıl üst seviyeye çıkarılabileceği konusunda çalışmalar yürütmüş ve 
halen de yürütmeye devam etmiştir. Evinizde temin edebileceğiniz bu yataklar sayesinde artık 
hastane konforunu da evinize getirmiş olursunuz. Hasta yatağı tedavi sürecinin hızlandırılması 
konusunda oldukça önemli bir adımdır. Bunun içinde ekonomik ve uygun koşullarda satışı 
gerçekleştirilen bir yatak alınarak gerekli olan tedavi süreci daha da hızlandırılabilir. Kısacası kendi 
sağlığınız ya da sevdiklerinizin sağlığı için onun yatağı ya da sizin yatacağınız yeri düşünmek 
durumundasınız. 

Hasta Karyolası Seçimi 

Bazı hastalıklar var ki hastanın yaşamı boyunca onunla birliktedir ve bunun içinde en uygun çözüm 
evinde de tedavi sürecini kendileri kontrol etmeleri olmuştur. Bunun içinde hasta yakınları doğru 
yöntemin hasta karyolası almak olduğunu düşünürler. Bu aslında işin tedavi boyutuna baktığımızda 
yalnızca bir düşünce değil mecburiyettir. Çünkü sıradan bir yatak bir süre sonrasında daha fazla 
sıkıntılara da neden olabilecektir. Normal standartlarda üretilmiş olan bir yatağın hasta yatağı kadar 
rahat vermeyeceğini söyleyebiliriz. Hasta kişiler yatakları vücuduna göre şekil almayacağından dolayı 
yakınlarından yardım almak zorundadır. Dolayısıyla hastanın yatağa bağımlı olması gibi hasta yakınını 
da eve bağlayan bir süreç başlar ve bu uzun bir süreç olacağından dolayı da herkesin konforunun 
bozulmasına neden olacaktır. 

Hasta Yatağı Seçimi 

Burada temin edilecek olan hasta yatakları sayesinde hastanın da yaşayacağı sorunların üstesinden 
gelinmiş olacaktır. Örneğin düşme ya da çarpma gibi sorunlar ortadan tamamen kaldırılmış olur. 
Bunun yanı sıra hastanın rahat etmek istediği pozisyon çok rahat bir şekilde alınabilir. Özellikle de 
motorlu hasta yatakları sayesinde hastanın kendi başına fiziki kontrolünü de yapabilmesi mümkün 
olacaktır. Tek bir merkezden ya da iki merkezden hareket edebilen yataklar sayesinde hasta hem baş 
tarafını hem de ayak tarafını çok rahat bir şekilde hareket ettirebilir. Üstelik bu tip yatakların transfer 
noktasında da önemi büyüktür. Tekerlekli sandalye ya da sedyeye geçişlerde bu yatağın 
ayarlanabiliyor olması sayesinde sorun yaşanmaz. 






